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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

_ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 247 

11 Απριλίου 1996 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αριθ. Πρωτ.Δ6/Β/3972 

Ενδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τα οικιακά ηλε¬ 
κτρικά ^7τεγνωτήρια ρούχων, σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτή¬ 
των 95/13/ΕΚ της 23ης Μαϊου 1995 και σε εφαρμογή 
του Π.Δ 180/94. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξειςτου ΠΔ180/94 (ΦΕΚ114 Α“ 94) «Ενδειξη 
της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικια¬ 
κών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιό¬ 
μορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, σε συμ¬ 
μόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων 92/75/ΕΟΚ της 22ας Σεπτεμβρίου 
1992». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτι¬ 
κού Δικαίου» (Φ ΕΚ 34 Α' 17.3.83), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 2 παράγραφος 1 (περι¬ 
πτώσεις δ, ζ, η) αυτού 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερ¬ 
νητικά Οργανα» (ΦΕΚ 137 Α‘85), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 27του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 Α“ 92). 

4. Την υπ'αριθ.411/24.1.1996 ^όφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ¬ 
μοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουρ¬ 
γούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 58/Β/96). 

5. Την υπ'αριθ. 37101/1146/18.4.85 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την σύσταση Ειδικού 
Λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την κάλυ¬ 
ψη των κάθε είδους εργαστηριακών και άλλων ελέγχων 
του κυκλοφορούντοςηλεκτρολογικού υλικού που υπάγε¬ 
ται στις διατάξεις της υπ'αριθ. 470/1985 κοινής Υπουρ¬ 
γικής Απόφασης, αποφασίζουμε: 


Αρθρο 1 

1. Σκοπός της παρούσας Απόφασης είναι η συμμόρφω¬ 
ση προς την Οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων 95/13/ΕΚ της 23ης Μαϊου 1995 και η εφαρμογή 
του Π.Δ 180/94, αναφορικά με την ένδειξη της κατανάλω¬ 
σης ενέργειας για τα ηλεκτρικά στεγνωτήρια ρούχων που 
λειτουργούν με σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο και προο¬ 
ρίζονται για οικιακή χρήση. 

Εξαιρούνται οι συσκευές οι οποίες μπορούν να τροφο¬ 
δοτηθούν επίσης και από άλλες πηγές ενέργειας (π.χ 
μπαταρίες), καθώς και οι συσκευές που αποτελούν συν¬ 
δυασμούς πλυντηρίων - στεγνωτηρίων. 

2. Οι πληροφορίες που απαπούνται από την παρούσα 
Απόφαση παρέχονται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα 
πρότυπα, των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημο- 
σιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι¬ 
νοτήτων και για τα οποία τα Κράτη Μέλη έχουν δημοσιεύ- 
σειτους αριθμούς αναφοράς των εθνικών προτύπων που 
μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τα εναρμονισμένα πρότυ¬ 
πα. 

Οι σχετικές με το θόρυβο πληροφορίες παρέχονται 
σύμφωνα με την Οδηγία 86/594/ΕΟ Κτου Συμβουλίου (ΕΕ 
αριθ. ί-334της 6.12.1986, σελ. 24), η οποία έχει μεταφερ¬ 
θεί στο Ελληνικό δίκαιο μετην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Β13352/2635/29-5/16.7.90 (ΦΕΚ437/Β/90). 

3. Οι όροι «έμπορος», «προμηθευτής», «φυλλάδιο 
οδηγιών», «άλλοι βασικοί πόροι» και «συμπληρωματικές 
πληροφορίες», νοούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 1 πα- 
ράγραφος3του Π.Δ 180/1994. 

Αρθρο 2 

1. Ο τεχνικός φάκελλος που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 του Π.Δ 180/94 περιλαμβάνει: 

-το όνομα και τη διεύθυνση του προμηθευτή 

- γενική περιγραφή της συσκευής που επαρκεί για την 
αναγνώρισή της 

- πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως 
σχεδίων, σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά σχεδια- 
σμού του προϊόντος και, ειδικότερα, με τα στοιχεία που ε¬ 
πηρεάζουν αισθητά την κατανάλωση εν^ργείας του. 

- εκθέσεις από τις δοκιμές μετρήσεων που έχουν διεξα- 
χθεί βάσει των διαδικασιών δοκιμώντων εναρμονισμένων 


3. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Διευ 
θυντή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αναπτυ 
ξης. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να αποσυρονται α- 

- οοηγιει; Λί;ιιυυι^τΓ»ν^ν,, ---- πότΗν ογορά, με μέριμνα του προμηθευτή, ή και να απα- 

2. Η ετικέττα που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος η περαιτέρω διάθεση των εν λόγω οικιακών 

1 τουΠ.Δ 180 /1994 προσδιορίζεται στο Παράρτημα |·^ς 
. ___ τΛττηΩη-ρίτπι στο επονω ή ε- 


προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
της παρούσας Απόφασης και 
- οδηγίες λειτουργίας, κατάπερίτττωση. 


1 ΤΟϋ I Ι.Δ ίου/ ΐσσΗ --- , 

παρούσας Απόφασης και τοποθετείται στο επάνω η ε¬ 
μπρόσθιο εξωτερικό μέρος της συσκευής κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να είναι σαφώς ορατή και να μην αποκρυ- 
πτεται. 

3 Το περιεχόμενο και το σχήματου φυλλαδίου οδηγιών 
με πληροφορίες για το προϊόν, που αναφέρεται σχο αρ- 
^0 2 παράγραφος 1 του Π,Δ 180/94, προσδιορίζονται 
στο Παράρτημα Μ της παρούσας Απόφασης. 

4, Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω συσκευές διατίθε¬ 
νται προς πώληση, μίσθωση ή μίσθωση -αγοράταχυδρο¬ 
μικά, μέσω καταλόγου ή με άλλες μεθόδους που συνεπά¬ 
γονται ότι ο υποψήφιος αγοραστής δεν έχειτη δυνατότη¬ 
τα να εξετάσει την εκτεθειμένη συσκευή, και εφοσον η 
προσφορά παρέχεται μέσω έντυπης ανακοίνωσης, όπως 

είναι ο κατάλογος ταχυδρομικώνπαραγγελιων, η ενλογω 

έντυπη ανακοίνωση περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες 
που προσδιορίζονται στο Παράρτημα III της παρούσας 
Απόφασης. 

5 Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας συσκευής, όπως 
αυτή παρουσιάζεται στην ετικέττα και το φυλλάδιο οδη¬ 
γιών, προσδιορίζεται στο Παράρτημα IV. 

Αρθρο 3 

1 Οι προμηθευτές και οι έμποροι οφείλουν να εκπλη¬ 
ρώνουν τις υποχρεώσεις τους 

παρούσα Απόφαση καιτοΠροεδρικόΔισταγμα 180/1994. 

2 Οποιοσδήποτε κατασκευάζει, εισάγει, πωλεί και γενι¬ 
κά θέτει σε κυκλοφορία οικιακές συσκευές που καλύπτο¬ 
νται από την παρούσα Απόφαση κατά παραβα^ςπ^^^ 

ρούσας Απόφασης και των διαταξεωντου ΠΔ180/1994 η 
εμποδίζει τον σχετικό έλεγχο, τιμωρείται με ^ηματικ 
πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρό¬ 
τερο των εξόδων που δαπάνησε η αρμόδια Υπηρεσία για 
την διαπίστωση της παράβασης και μέχρι το ποσο των 
5.000.000 δρχ.. Το ποσό αυτό κατατίθεται, ^ντος εξη^α 
(601 ημερών, στον ειδικό λογαριασμό υπ αριθ.234Ζΐ8/& 
της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος έχει συσταθει για 
την κάλυψη των κάθε είδους εργαστηριακών και άλλων ε¬ 
λέγχων του κυκλοφορούντος ηλεκτρολογικου υλικου, 
σύΐρωνα με την υπ· αριθ. 37101 / 1 146/18.4.85 Απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση που το προ 
στιμο δεν καταβληθεί εντός της ανωτέρω ταχθεισης προ¬ 
θεσμίας επιδιώκεται η είσπραξή του, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις περί κώδικας είσπραξης δημοσίων εσόδων. 


συσκευών. 

4 Κατά της αποφάσεως επιβολής προστίμου ή 
σμού της κυκλοφορίας είναι δυνατή, μέσα σετρια^α (30) 
ημέρες από την κοινοποίηση στον υπόχρεο, η άσκηση 
προσφυγής ουσίας ενώπιον του Υπουργού Αναιπυξης, ο 
οποίος υποχρεούταινααποφανθεί εντός εξηντα{60) ημε¬ 
ρών από της υποβολής της προσφυγής σ' αυτόν. 

Αρθρο 4 

Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή των διατάξεων 

της παρούσας Απόφασης ορίζονται 

α) η Διεύθυνση 4η Κλαδική Βιομηχανικής Πολίτικης της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανά¬ 
πτυξης που ελέγχειτις οικιακές συσκευές και απο αποψε- 
ως ασφαλείας, και 

β) η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμη¬ 
σης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Αρθρο 5 

Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης τα παραρ¬ 
τήματα I έως V που ακολουθούν. 


Αρθρο 6 

Οι διατάξεις της παρούσας δεν προκαλούν επιβάρυνση 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Αρθρο 7 

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει την 1η Απρι¬ 
λίου 1996. , , 

Ωστόσο, επιτρέπεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1^. 

- η θέση σε κυκλοφορία, η εμπορία και /η η έκθεση προϊ¬ 
όντων, 

- η διανομή των εντύπων ανακοινώσεων που αναφερο- 
νταιστο άρθροΖπαράγρ. 4, που δεν είναι σύμφωνα με αυ¬ 
τή την Υπουργική Απόφαση . 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθει στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Απριλίου 1996 
01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΒΑΣ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2513 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
Η ΕΤΙΚΕΤΤΑ 


Σχέδιο της Ετικέττας 

1. Η Ετικέττα ττρέττει να είναι σύμφωνη με την ακόλουθη εικονογράφηση. 


Ενέργεια Στεγνωτήριοι 


Κατασκευαστής 

Μοντέλο 


Αποδοτικό 







Μη αποδοτικό 


Κατανάλωση ενέργειας 

1<;\νΐι/πρ ό γρ αμμα 

(βποει αποτελεσμάιων των προτύπων Οοκιμών 
γΐίι το πρόγραμμα “στέ^'^'ί1ίμ(Τ (ίαμβαχερών») 

Χ.ΥΖ 

Η πρατματικτι νατονάλακτη εξαρταται 
οπΛ τον τρόπο χρήσεα)ςτης<τικτκευτ|ς 

ί 

ί 

Περιεχόμενο (βαμβακερά) σε Κς 

" Χ.Υ 1 

Εξαγωγι) — 

Συμπύκνωσις _ 


Θόρυβος 
[όΒΓΑ) ανά 1 ρ\ν] 

χγζ 


Μια κά()τα ιιι πΑηςιοφυοιακρς 
λεπτομέρίιες 


Πρότυπο ΕΝ 6112) 

Οδηγία 9$/ΐ3/εΚ για ης ίπιπημάναϋς οτα ηΛΟΗτοιχά 
^ττ€γν»^^τήρ(.α ρούγων 




III 


IV 


V 


VI 

■VII 

VIII 









Σημειώσεις για ιην ετικέττα 


νΐη.Ο θόρυβος, σύμφωνα με την Οδηγία 86/594/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου (Ε.Ε. αριθ. ί 344,6.12.1986, σελ. 24. Τα 


2 Οι σημειώσεις που ακολουθούν προσδιορίζουν τις 
πληροφορίες που πρέπει να συμπεριληφθουν 

Σημείωση: 

I. Επωνυμία προμηθευτή ή εμπορικό σήμα. 

II. Αναγνωριστικό μοντέλο προμηθευτή. 

III. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιάς συσκευής καθο¬ 
ρίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα IV. Τοποθετείται στο ί¬ 
διο επίπεδο με το σχετικό βέλος. 

IV. Με την επιφύλαξη οιωνδήποτε απαιτήσεων του προ¬ 
γράμματος απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος, 
σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί σε συσκευή «κοινοτικό 
οικολογικό σήμα» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ 

880/92 του Συμβουλίου (ΕΕ αρ. 1.99 της 11.4.1992, σελ. 
1 ), είναι δυνατό να προστεθεί εδώ ένα αντίγραφο του σχε¬ 
τικού οικολογικού σήματος (το άνθος). Ο κατωτέρω ανα- 
φερόμενος «οδηγός σχεδίου ετικέττας στεγνωτηρίου» ε¬ 
ξηγεί πώς το οικολογικό σήμα μπορεί να περιλαμβάνεται 
στην ετικέττα. 

ν.Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις διαδικασίες 
δοκιμών των αναφερομένων στο άρθρο 1 παραγρ. 2 ε¬ 
ναρμονισμένων προτύπων, εκφρασμένη σε ΚννΗ ανά πρό¬ 
γραμμα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα «στέγνωμα 
βαμβακερών». 

VI. Περιεχόμενο (Χωρητικότητα) βαμβακερών σε Κ9, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παραγρ. 2 ε¬ 
ναρμονισμένα πρότυπα. 

VII. Ο τύπος της συσκευής, δηλ. με εξαγωγή αερος ή με 
συμπύκνωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμώντων α¬ 
ναφερομένων στο άρθρο 1 παράγρ. 2 εναρμονισμένων 
προτύπων. Το βέλος τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με τον 


σχετικά πρότυπα είναι ΕΝ 607042-4 για τη μέτρηση του 
θορύβου και ΕΝ 60704/2- 4 για την πιστοποίηση). 

Σημείωση: Οι ισοδύναμοι με τους παραπάνω περιγρα- 
φόμενους όροι για τις άλλες γλώσσες δίδονται στο 
Παράρτημα V. 

Χρησιμοποιούμενα χρώματα: 

ΟΜΥΚ- κυανούν, κυανέρυθρο, κίτρινο, μαύρο. 
Παράδειγμα; 07X0; 0% κυανούν, 70% κυανέρυ- 
θρο,100% κίτρινο,0% μαύρο. 

Βέλη: 

-Α; ΧΟΧΟ 
-Β; 70X0 
-Ο; 30X0 
-Ο; 00X0 
-Ε: 03X0 
-Ρ. 07X0 
- 6: ΟΧΧΟ 

Χρώμα της γραμμής - πλαίσιο: Χ070 
Ολο το κείμενο είναι σε μαύρο. Το φόντο είναι λευκό. 
Πλήρης πληροφόρηση για την εκτύπωση περιλαμβάνε¬ 
ται στον « Οδηγό σχεδίου ετικέττας για ηλεκτρικά στε¬ 
γνωτήρια ρούχων», ο οποίος είναι για λόγους πληροφό¬ 
ρησης μόνο και διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση. 

Τήβ δοαβίετγ οί Ιάβ ΟοπίΓπίΠβθ οπ βηβΓ9Υ ΐΗόβΙΙίης αηά 
5 ΐ 3 ηά 3 Γά ρΓΟάυοΙ ίηίΟΓΠΐΗΐίοη ίοΓ ΗουδβΙτοΙά 3ρρΙί3ηοβδ, 
ΟϊΓβοΙοτβΙβ- βθπθίβΙ ίΟΓ ΕηβΓ9ν 5<νΐ1. 

Ευτορθαπ Οοπιπιίεεϊοη 
Ρυθ άβ Ι3 Εοί / ννβδΐΓ33ΐ 200, 

Β-1049ΒΓυ35βΐ5. 


σχετικό τύπο. 
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Εκτύπωση 

3. Οι διαστάσεις της Ετικέττας καθορίζονται στο σχήμα που ακολουθεί. 


Ο ΓΠΓΠ 
ί I 


73 ίτίΓΠ 


33 ΓΤ1ΠΊ 5 ίΤΙΓΠ 


Ενέργεια 

Στεγνωτήριο 

Κατασκευαστής 

1 8 0 α 0 

Α Β 0 

Μοντέλο 

1 123 

1 


Αποδοτικό 








Μη αποδοτικό 


Κατανάλωση ενεργειας 
ι^V/1-ι/πρόγραμμα 

(|^όσει α/ιοτελεομ(ϊτ(μν ΐ(ον προχάπων 6 ονΛμ<.ύν 
για το πρόγραμμα *οτΓ;·νι;υμη Ι^αμί^ΐίκϊρών··) 

Η 7ΐρ(Χγματι<η κατανΟιλωση ες€φταται 
αϊτό τον τρότχο χρήσειικ: τηςσχκρατυής 


ΠεριεχόμειΌ (βαμβακερα) σε )<9 


Εξαγιυγή 

Συμπύχνίΐ,ιοιτ 

Θόρυβος 

[ε 1 Β(Α) ανι'ί I ρ\ν] 


Μια κάρτα μι .ΐΛΐιροφαριακίς 
λεπτομέρειας 


Πρότυπο ΕΝ 6Π2! 

Οδηγία 95/13/ΕΚ γ»« ΐις ςΛίοημίΐνοϊΐς οτα ηΛίπτο^ιαι 

ί7τεγνο>τήρ4α ρούχων 





















ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 


ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ( ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ) 

Το δελτίο πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες. Οι πληροφορίες μπορούν 
να δίδαί® υ ™ πίνακα" ο^ποίς να καΛάπτε, ένα αριθμό 

από τον ίδιο προμηθευτή, οπότε δίδονται με τη αειρό που ορίζεται παρακατιο, η 
δίδονται με την περιγραφή της συσκευής. 

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή. 

Αναγνωριστικό μοντέλο του προμηθευτή. 

Η τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου είναι όπως ορίζεται στο 

Διατυπώνεται ως «τάξη ενεργειακής απόδοσης.σε κλίμακα απο το Α (η πλ 

αποδοτική τάξη ) έως το Ο (η ελάχιστα αποδοτική )». Οπου η πληροφορία αυτή 
παρέχεται σε πίνακα μπορεί να εκφράζεται αλλιώς υπό την προϋπόθεση κλίμακας 
από το Α (η πλέον αποδοτική τάξη ) έως το Ο (η ελάχιστα αποδοτική). 

Οπου η πληροφορία παρέχεται σε πίνακα και όπου σε ορισμένες από τις συσκευές 
που απαριθμούνται στον πίνακα έχει χορηγηθεί «Κοινοτικο οικολογικά σημ » 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 880/92, δυναται να περιληφθει εδω η εν 
λόγω πληϊ^οφορία. Στην περίπτωση αυτή η επικεφαλίδα θα αναφέρει «Κο'νοτ^ο 
οικολογικό σήμα» και το κείμενο θα αποτελείται απο αντίγραφο του οικολογικ 
σήματος (το άνθος). Η διάταξη αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη οιωνδηποτε 
απαιτήσεων βάσει του κοινοτικού οικολογικού σήματος. 


1 . 

2 . 

3. 


5. Κατανάλωση ενέργειας (Παράρτημα I σημείο V). 

6. Περιεχόμενο (Χωρητικότητα) για στέγνωμα βαμβακερών ρούχων (Παραρτημα I. 
σημείο VI). 

7 Κατανάλωση νερού, εφ' όσον υπάρχει, σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών των 
εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παραγρ. 2. για το 
πρόγραμμα «στέγνωμα βαμβακερών». 

8 Χοόνος στεγνώματος σύφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών των εναρμονισμένων 
προ)ύπΓ που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 για το πρόγραμμα «στέγνωμα 
βαμβακερών». 

9 Οι ίδιες πληροφορίες που παρέχονται ανωτέρω στα σημεία 5.6 7 και 8, αΜά 
αναφορικά με τα προγράμματα «στέγνωμα βαμβακερών για σιδέρωμα» και 

Ο^πληΧ^'ορΓεΓαυτΤς μπορούν να παραλείπονται εάν δεν υπάρχουν τέτοια 
προγράμματα στις σχετικές συσκευές. 

10 Οι προμηθευτές μπορούν να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες των ανωτέρω 
σημείων 5 έως 8 αναφορικά και με άλλα προγράμματα στεγνώματος. 
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11. Η μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας ( και νερού κατά περίπτωση) βασισμένη σε 
στέγνωμα 150 Κ 9 ρούχων με το πρόγραμμα «στέγνωμα βαμβακερών», 280 Κς με το 
πρόγραμμα «στέγνωμα βαμβακερών για σιδέρωμα» και 150 Κς με το πρόγραμμα 
«ευαίσθητα υφάσματα». Αυτή πρέπει να εκφράζεται ως «έκτιμώμενη ετήσια 
κατανάλωση για ένα τετραμελές νοικοκυριό που κάνει τη συνήθη χρήση 
στεγνωτηρίου ρούχων». 

12. Ο τύπος της συσκευής, δηλ. με εξαγωγή αέρος ή με συμπύκνωση, -σύμφωνα με 
τις διαδικασίες δοκιμών των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 

παράγρ. 2 (Παράρτημα I, σημείο VII). 


13, Ο θόρυβος σύμφωνα με την Οδηγία 86/594/ΕΟΚ. 


Εάν στο φυλλάδιο οδηγιών συμπεριλαμβάνεται αντίγραφο της ετικέττας είτε 
έγχρωμο είτε ασπρόμαυρο, τότε αρκεί να να παρουσιάζονται στο φυλλάδιο οδηγιών μόνο 
οι πρόσθετες πληροφορίες (πέραν των περιεχομένων στην ετικέπα). 


Σημείωση: 

Οι ισοδύναμοι με τους παραπάνω περιγραφόμενους όροι για τις άλλες γλώσσες 
δίδονται στο Παράρτημα V. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

Κατάλογοι ταχυδρομικών παραγγελιών και λοιπές έντυπες ανακοινώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 4 πρέπει να περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες με την 
καθοριζόμενη σειρά ; 

1. Τάξη ενεργειακής απόδοσης (Παράρτημα II σημείο 3) 

2 . Κατανάλωση ενέργειας (Παράρτημα I σημείο 5) 

3. Χωρητικότητα (Παράρτημα ί σημείο 6 ) 

4. Κατανάλωση νερού, εφ’ όσον υπάρχει (Παράρτημα II σημείο 7) 

5. Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση νοικοκυριού (Παράρτημα II σημείο 11) 

6 . Θόρυβος (Παράρτημα I σημείο 8 ) 

Οταν παρέχονται λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο δελτίο πληροφοριών( φυλλάδιο 
οδηγιών) του προϊόντος, πρέπει να παρουσιάζονται στη μορφή που ορίζεται στο 
Παράρτημα II και πρέπει να περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα με,τη σειρά που έχει 
ορισθεί για το δελτίο. 

Σημείωση: 

Οι ισοδύναμοι με τους παραπάνω περιγραφόμενους όροι για τις άλλες γλώσσες δίδονται 
στο Παράρτημα V. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡ^ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 


ΤΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 


1. Η τάξη «εργε,ακής απόδοσης μ,ας σασκεαπς καθορίζεται σάμφωνα με ,οας 
ακόλουθους πίνακες; 


Πίνακαο 1 - λτεγνωτηρι 

Τάξη ενεργειακής απόδοσης 

α μί, __—--- 

Κατανάλωση Ενέργειας ^ σε Κννό /Κς 
ρούχων για το πρόγραμμα «στεγνωμα 
βαμβακερών», σύμφωνα με τις 

διαδικασίες δοκιμών των εναρμονισμένων 

προτύπων του άρθρου 1 παρ. 2-- 

—^— Ρ < Π 

Α 

η <: Ρ Π ^9 

Β 

ρ 

ϋ.α I ^ ο ^ _ 

0,59 < 0 ^ 0,67 

□ 

Ε _ 

Ρ 

Ο 

0 67 < 0 ^ 0,75 

0 75 < Ο 5= 0.83 
α83“<’^0,91 

Ο > 0.91 I 



Τάξη ενεργειακής απόδοσης 


Β 


□ 


Κατανάλωση Ενέργειας Χ ' σε ΚννΐΊ/ί<9 
ρούχων για το πρόγραμμα «στεγνωμα 
βαμβακερών», σύμφωνα με τις 
διαδικασίες δοκιμών των εναρμονισμένων 

προτύπων το υ άρθρου 1 παρ. 2—^—- 

^ Ο < 0,55 _ 


0.55 < Ο < 0,64 

0 64 < Ο 


0,73 < Ο ^ 0.82 


0,91 < Ο <1,00 



ΦίΚ 2Α7 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ 


Η αντιστοιχία στις άλλες Κοινοτικές γλώσσες των όρων ττου αναφέρονται ττροηγουμένως 
έχει ως εξής: 
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ραυνιΙΙα" 

β35εΓ3ΐ ρ3 Γε!.υΐΜ( 
ίΓ3η ί(3ηί13Γ(^15ε^3^ 
ρΓονηΐπ]^ αν ρΓΟ 
5Γ3ΠΊ (ΟΓ ^νΐρΙΟίΓ 
ΗοιηνίΙΙ 

^οη50Γηη^3ποη 

τεείΐε (Ιέρεοίί άα 
αοηόίιίοηχ (Ι'υιϋίίί- 
ίίοπ <1ε Γιρρ^ΓείΙ 

11 εοη$ϋΓτίο είίεΐίΐ- 
νο (Ιίρεηάε (ΙβΙ 
τπο<1θ ίπ εϋϊ Ι'^ρ- 
ρ^ΓεοεΗίο νίεπε 
υ53^ο 

Ηεί ^ν^^ι^€^^^ι^ε 
νεΓ6ΓΙΐίΙ( ΧνΟΓίΙΐ 
^ρ33ΐ<1 (ΙοΟΓ <1ε 
ννΐ|ζε %ν33Γ0ρ 
3ρρ3Γ33€ ν/ΟΓέΙτ 

Ο οοηχυπιο (€31 <1ε 
εηεΓβί3 <1ερεη(1ε(3 
(135 ςοπ(1ί9ύε$ 

<1ε α(ίΙί23ς3ο άο 
3ρ3Γε1Ηο 

ΤοίΙεΙΙιηεη 1(υ1υ(ϋ$ 
ηίρραυ Ιβιίτεεο 
1(3)Τΐΐ:6Τ3νθί513 

νςτίζΐιβ ίοΓίίΓνίΙ:.· 
πιηβ ΕεΐΌί 
ίρραηίεη αην^ιΐίΐ·; 

ΐΒίΛπε) 

Οιριαίϊ 
(οοιοπε) Ι«ε 

Οιρ3€Ϊ{είι 

(Ι(3(οεη) 

Ο3ρ3θΐ<ΐ3<1< 

(3ΐβΟ(ΐ3θ| 1(£ 

Τϊγΐιο*"»*»^® 

(ρυϋνΐ1ΐ3) 

Κ3ρ3εΐίε1 

ΙβοϊπυΙΙ) 1(6 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αηηβχ I Αηηίχ Η .Αι\η«χ ίΠ 


^X^2^Ε^ ^οηxιιπ1ρ(^οπ 

Οοηχυιηα άΕ 2£α2 

ν3π<Ι£θΓΒτιΐβ 

ΟΓγΐη^ (ΐιτΐ£ 

ΤΪΕΐηρο ό^ $β€3άθ 

ΤοΓΓΕτίά 

Ε5(ΪΠ121Ε<! αππιμΙ 
οοη&υιηρτίοη ίοτ λ 
ίθ11Γ*ρ£Γ&θη 

Κοιι&ΕΚοΙά ωΚίσΚ 
ηΟΓΓΗΔίΙγ άΓΪΕ$ 
υ$ίης 2 άπΕΓ 

Οοπτυππο ίπυβ! 
Ε$τίπΐ3<Ιο άβ υηα ίζ- 
ιηίΐϊα Α ρΕττοοΒτ 

ηθΓΐη3ΐπΐ£ηΕΕ 

κ^3 12 Γθρ2 οοη Ι2 
$Ε<:20θΓ3 

Αηίϋϋΐ 2Γϋ§( 
ίοΓδτυβ ίοΓ βη 
Ηΐ1$£ΐ3ηά ρ4 ίΪΓΕ 
Ρ^Γ$θη<Γ, ΗνΟΓ 
τΙεγ ποΓτηΑΐΐ 

6«πγηΕϊ 

(ΟΓΓΕίΰΓηΕρΙετ 

Αϊγ ν€η«<1 

ΕχΓΓ3«ίόη 

ΑΗΓ3:I^5(ΟΓΓ^' 

ΓΐΐΓηΒΙ<Γ 

Οοπόβη^ίη^ 

ΟοηάΕη$3θΐόη 

Κοπά^ηδΓΟΓΓΕ· 

τυπιΒίΕτ 

— 

Νοίκ 

{<1Β(Α) ΓΕ 1 ρ'Χ') 

Κυιάο 

[άΒ(Α) « 1 ρυη 

Εγά^/ί£1^{η^ν^3ϋ 

(<ΐΒ{Α|(«αΐ» 

ΡαπΗττ 

ιηίθΓΓΠ3(ιοη 
οοηταϊηΕά ιη 
ρΓθ<1ιΐ€ΐ ΗγοοΒιιγ€$ 

ΡίςΚΛ (Ις 
ΐη(θΓΠΐ2αόπ 
<1«τ3|ΐ3<ΐ2 Είΐ Ιθ5 
(οΙΙεϊοϊ <1ε 1 
ρΓθ<1υαο 

ΒτοσΗιίΓΕΓηΕ 
οητ ρτοάυΙςτΕτ 
ιπάΕΗοΙάϋΓ 
γόστΗβΕΓΕ 
ορΙγϊηιπ^βΓ 

Νοηη ΕΝ 61121 

Νογιπϊ εν 61)21 

5τ3η<ΐ2Γ<:Ι: 

ΒΝ6Π21 

ΕI^^ιτι^ άπΕΓ ΙλΒεΙ 
ΟίΓεαινρ 95/1.^/Ε^ 

0ΐΓ«πν3 95/15/ΟΕ 

&ο1)Γϋ ΕΐΐηυΕΟάο 
ιΗε 50^'3άθΓ3$ 

ϋ,ΓίΙίπν 95/η/ΕΡ 

ΟΓΠ ΕηΕΓ|»ίητ3ΤΓΐ<· 
ηιηρ ζί ΓίϊΓΓΕ- 
ΐυιπΙιΙΐΓΕ 


Γ ν« Λ Γ 2 υ α Η 


ΤΓ<κίίΡη«ίι 


^ί5^Ηϊ^ΖΓ^^ ]3ΗΓε5' 
γ«Γΐ3Γ^αοΗ 
νί€Γ·Ρ<:Γ 50 Ι>€η- 
Η 2 υ$Κ 2 ΐΐ&^ άατ ζυιη 
ν^βΜτΗίίΓΟοΙςηεη 
ηοΓΐη2ΐ£Γ^£Ϊκ (1(π 
ΤΓ(κΙ<η«Γ ΒβηαΐΣί 


Αι>1αίϊ^ο^I^η^^ 


Κοη<}£ΐΐ£2(ίοη5- 

ΐΓ<χν:η€Γ 


ΟΰΓϋυκΚ 
(^ΒίΑ) ΓΕ 1 ρ^ί 


Είη ΟαΐΕηΒΙβπ 

πικ νγ£ΐΙ£Γ«η 
0ΕηΐΕ2η£2ΒΕη ί$Γ 
ιπ <ί«π ΡίΟίρΕίςΓΕΠ 
ΕηΐΗβΙκη 


Νογγπ εν 61121 


Βις'ΗιΚηΐΕ 95/13/ΕΟ 
^VΛ5^Η^ι^ο^I^η^^· 


Κατανάλωοη νεροίι 


Χρόνος 

οτεγνώματος 


Η εκχιμώμενη ετή¬ 
σια κατανάλωσι^ 
τετραμελούς νοιχυ- 
ριού που χάνα τη 
συνήθη χρήση 
σχεγνιοτηρίου 
ρούχων 


Εξαγωγή 


Συμπΰχνωσις 


θόρυβος 
[ά^Κ) ανά 1 ρΦΙ 


Μια κάρτα με 

πληροφοριακές 

λεπτομέρειες 


Οδηγία 95/1!λΈΚ. 
για τις ειτισηρανοίΐί 
στα η>ίκΐριχΰ 
στεγνωτήρια 
ρούχων 
























































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒ 6 ΡΝΗΣΕ 0 Σ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤ^ 


Οοηίοιηπίίΐιοη 

<1’ί311 


Τεπιρί <1« 5«:Ηΐ8ί 


Οο η 50 ιητηβ ιϊ Ο η 
ΑοηυδΙΙβ €5ΐίιη€€ 
(1’υηε ίίίπιΐΙΙβ 
4 ρ€Γ5οηηβ5 ατίΐί* 
53ηϊ 8βπέηΐ€τπ€ηι 
υη ϊβοΗί'Ιΐηβί 
I ^«ΛΓΐςυε 


ϊιν3θϋ3ΐίοη 


ΟοηίυΠΊΟ <1ΐ 


Τίίπρο 

ίΚΙϋ84Γ11Γ3 


Οοη5ΐιπ^ο ίΐίιΐ'Λ^ο 
«ηηϋο <1ί ί^- 

ι^ίξ1(3 <ϋ ςυίΐίΓΟ 

ρβΓ$οη« ^Η^ §«ηε' 
Γϊίίτκη» ϋΐΐΐϊ^ 
Γ3ί^^^αβ3^Γ^^< ρ«Γ 
3$ίίϋ§»« 


ΕνίΟϋϋΐοπβ 


ν/»«Γν«ί5Γ«ίίί 


ΟΓΟΟβίίΐίΙ 


ΟεκΗβτ ί33ί·1>ΐ1ί^ 
νεΓ^ΓοΐΙ^ νοοϊ €βη 
ΚιιΐίΗουίΙεη ν^η 
νΙεΓ ρεΓίοηβη <ΐ3ί 
νοοΓ Η« <4Γθβεη 
ν^η <1β ν/3$ 
ηΟΓίΠΛϊΙ β€6ΓΙΐίΙ< 
ττΐ3ΐ1<Γ νιη ε€η 

ίίΓΟΟβίΓΟΙΤΧΓΠοΙ 


Οοη5«ΓΠο <ίε 


Τειηρο 5εο3£€ΐη 


Οοη$ιΐπ^ο ^5^^Γη3<1ο 
3Πϋ3ΐ Ηε υΐπ 3 £γ«- 
^Α(ίθ ί4ΓΓ»ΐΙί3Γ ίίε 
4 ρε55035 
ρεΓίΙιηβηΚ, χεΟΛΓΠ 
3 $υ3 Γθυρ3 ηυπΊ 
$«€3<1θΓ 


V^<^βη^υιο^ιι$ 


Κϋΐν3ΰ&3ίΙκ3 


ν3«εΛί6Λι·ϋί<:πίηβ 


ΑΓνίοιίϋ ναοδίΐίυΐα* 
{ϋ& η€ΐίΗ«ηΚί$ε^53 
ρϋΓΗε€5&3, 10553 

ργγίίϊςί «νιΠϊΐεχίι 
|ζυίν 3 ΐ 33 η Ιιιιϊναϋί- 


ΙοεΚί3(νοει:5ν5ί«πΐ Εχ»3ος3θ 


Κθ5ϊ€θθ!εη 
ϋΙθ5 ρ015ΐ3ν3 


Β€Γ»Ιίη3€ΐ εη€Γ$ΐ' 
(οΓΕΓϋΙςηΐπβ ρ«Γ 3 γ 
ίοΓ εΐί ί)^Γ3ρεΓ5θ- 

πεΓ5Ηΐ»5ΚλΗ 50ΐΤί 

νίηΐΐββί' τοτν^θΓ \ 
ιαΓηΐΛΐε 


ΡΓ3ηΙυίΐ5[υΓηΐ3Γε 


Οοη£ίεπ52ΐίοη 


Οοη<!βη53ζίοηε 






Κο5ΐεϋί)εη 


Κοη<1εη5ΐυΓθΐ3Γε 


Βηιί( 

(<ΪΒ(Α) Γ« 1 


υπε ίΐοΗε 

<}’ιη{θΓίη3ΐΐοη 

<1ε(3ΠΙεε 
(ϊβΟΓε <ί3η5 13 
ΒΓΟ^Κα^ε 


'>{θΓΠΐβ ΕΝ 61 


ΚυηηοΓβ 

[ίΐΒ(Α} κ 1 ρ>!ί^1 


ΟΙΐ ορΐ45ίθί' 

ί(Ιυ5(Γ30νΐ 
ςοηϊεηβοηο 
υη3 5ε1ιε(ΐΛ 

ρ3ΓΙΐεθΙίΓ€££ί3ΐ3 


ΝοΓτηζ ΕΝ 61121 


0βΙϋΓ<1δηΐνε3ϋ 

(<1Β{Α) ίε 1 


Εεη Ιί33Γτ [πβι 

πϊίΙεΓε βε£εν«η5 Ϊ5 
ορ£εηθΠΐεη ΐη «Ιε 
ΒΓοεΚυτεδ ονεΓ Ηει 
3ρρ3Γ33( 


Νογιπ εν 61121 


ΝίνεΙ ίΐε Γυίί1<ι 
[<1Β(Α) Γ« 1 ρ’»! 


ΡκΚ3 ροΓΓηε· 
ηοΓίΐ3<ΐ3 ηο 
ίοΙΗείο €ΐο ρΓθ<1υίθ 


Νογππ» εν 61121 


Λ3ΠΙ 

(<1Β1Α) ΓΓ 1 


Τυοιε*ε 5 ί«β »553 οη 
1Ϊ53τίετοί3 


$ΓΛη<ΐ3Γ<ϋ 
ΕΝ 6 Π 21 


ϋυΙΙεΓ 

{ι5Β|Α) τε 1 ρνν) 


ΡΓθ4ϋ1ίΐΕΕ05εΒν· 

ΓεΓπδ ίπτιεΕϋΙεΓ 

γΐίεΓίΐ^δΤί 

ιπίθΓη>3Γΐί>π 


1)ε3π<ΐ3η:1 
ΕΝ 61121 


ΟίΓεειινε 95/13/€Ε 
εεΙδΕίνε λ Γέίίςυε 
Τ3£0 ίΙεδ 5έεΗυ»Γ? 


0»Γ«ΐίν3 95/13/^Ε 

ϊυΙΓεπεΗοτ?3ΐιΐΓ3 
ίίεΙΙε 3$οΐ^£3- 
ΒίΛηεΗείία 


Β.ίεΗι1»|τι 95/13/ΕΟ; 
ειίΕείιεηηβ άΓΟΟβ- 
ΤΓοίΥΐιηεΙϊ 


ΟίΓεειίνί 95/13/^Ε 

Γεί^ονβ 3 εΐιί)ϋε{3- 
^εεπ ()ε 5ε€Λ<1ηΓε5 


Κ.υιν3υ5εοεηρο]εη 
ιηεΓΐίίηΓθ|Λ ΙίοίΕενΛ 

ίΙίΓεΕηινΐ 9>/1 1/Ε'ϊ 


Ι ΟιτεΕίιν 0)11 ηυίΐί 

ηίΠβ 3ν ιοι Εευιη- 

Εκε 95η 3/ΕΟ 

.]_ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


